TADEUSZ 


EDNARZ 


LEKARZ STOMATOLOG 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC i DZIADZIUS 


przeżywszy lat 67, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zmarł, 28. 04. 1991 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach cdprawione zostanie w poniedziałek, dnia 6 maja 1991 r. 
o godz. 13.30 w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 
wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKI, ZIĘCIOWIE, WNUCZĘTA i RODZINA. 


